ETAT COMPARATIF DES ACHATS Electre/Royal 
jusqu'au: 23.06.2024 


SARL ELECTRO ROYAL SPA CONDOR ELECTRONICS 
(D. Commerciale) (SalesBuzz) 


| Mois | Réceptionnes Retours Réceptionnes Electro Réceptionnes Condor Ecart 


8/2023 579 118 278.70 39 409 280.00 539 708 998.70 370 422 894.73 169 286 103.97 3 | 
A 
écarts 
récdaonne 
2/2024 | 1146745 181.57 73 979 698.64 1 072 765 482.93 786 117 790.35 1 364 769 223.93 
57 553 600.00 1 249 375 582.05 972 384 443.39 Un écart qui représente: 90.80% des 
écarts. 


5/2024 | 2123814 296.16 94251 150.00 2 029 563 146.16 1 774 863 544.06 254 699 602.10 Une hausse remarquable durant les 
6/2024 | 1279 170 833.59 59 605 840.00 1 219 564 993.59 131376325019 |. 94198 256.60 mois 1/2024 et 2/2024. 


TOHaUX HAMMAM 632 418 303.74 AAA RARES AREA 9 195 643 268.33 2 531 843 822.52 


Avancement des Achats Ecarts 
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